S. Í P. 


ADAM 


CIESLIK 


DŁUGOLETNI ZASŁUŻONY CZŁONEK CHORU CECYLIANSKIEGO, ODZNACZONY ZŁO- 
TA ODZNAKĄ ZJEDNOCZENIA POLSKICH ZESPOLOW SPIEWACZYCH I INSTRU- 
MENTALNYCH 


przeżywszy lat 62, zmarł dnia 10 czerwca 1971 roku. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach cdprawione zostanie we wtorek dnia 15-go bm. 
o godzinie 12-tej w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia 


CHÓR CECYLIAŃSKI. 


VSLUGOWA SPOŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-87 
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